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取扱説明書 Air Shot Version 2 編 

お買い上げいただきありびとうございます。 

I A 巧女句 ソフトウェア製品は安全のためのを意事項を守らな 
I 公胃° 1いと、健康を害することびあります。 

この取扱説明書には、健康を守るための重要な注意事項と製品の 
取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのう 
え、 製品をお使いください。お読みになったあとは、いつでも見 
られるところに必ず保管してください。 


VPL-CX86 
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まをのために 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品 
では、次のような表示を 
しています。表示の内容 
をよく理解してから本 
文をお読みください。 

ソフト ウェア製品は、まちがった使いかたをすると、 
健康を害するおそれがあります。 

健康をずるために次のことを必ずお守りください。 

安全のための注意事項を守る 


A 警告 

1 

下記の注意事項をよくお読みください。製品全般の注 
意事項が記されています。 

この表示の注意事項を 
守らないと、健康を害す 
るおそれがあります0 

行為を禁止する記号 

0 

禁止 


A A 下記の注意を守 5 ないと、健康を喜するおそ 

乂災感電れびありまず。 


ディスプレイ画面を長時間継続して キーボードを使いすざない 

見ない 


0 

禁止 


ディスプレイなどの画面を 
長時間継続して見続けると、 
目が疲れたり、視力が低下す 
るおそれがあります。ディス 
プレイ画面を見続けて体の 
一部に不快感や痛みを感じ 
たときは、すぐにコンピュー 
ターの使用をやめて休息し 
てください。万一、休息して 
も不快感や痛みがとれない 
ときは、医師の診断を受けて 
ください。 


0 

禁止 


キーボードやマウスなどを 
長時間継続して使用すると、 
腕や手首が痛くなったりす 
ることがあります。キーボー 
ドやマウスなどを使用中、体 
の一部に不快感や痛みを感 
じたときは、すぐにコン 
ピューターの使用をやめて 
休息してください。万一、休 
息しても不快感や痛みがと 
れないときは、医師の診断を 
受けてください。 
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無線 LAN 製品ご使用時におけるセ 
キュリティに関するご注意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用 
する代わりに、電波を利用してパソコ 
ン 等と無線 アクセスポイント 間で情報 
のやり取りを行うため、電波の届く範 
囲であれば自由に LAN 接続が可能で 
あるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば 
障害物（壁等）を超えてすべての場所 
に届くため、セキュリティに関する設 
定を行っていない場合、な下のような 
問題が発生する可能性があります。 

-通信内容を盗み見られる 
悪意のある第呈者が、電波を故意に 
傍受し、 

ID やパスワードまたはクレジット 
カード番号等の個人情報 
メールの 内容 

等の通信内容を盗み見られる可能性が 
あります。 

• 不正に侵入される 
悪意ある第兰者が、無断で個人や会 
社内のネットワークへアクセスし 
個人情報や機密情報を取り出す（情 
報漏洩） 

特定の人物になりすまして通信し、 
不正な情報を流す（なりすまし） 
傍受した通信内容を書き換えて発信 
する（改ざん） 

コンピュータウィルスなど流しデー 
夕やシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があ 
ります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセ 
スポイントは、これらの問題にが応す 
るためのセキュリティの化組みを持っ 
ていますので、無線 LAN 製品のセ 


キュリティに関する設定を行って製品 
を使用することで、その問題が発生す 
る可能性は少なくなります。 
セキュリティの設定を行わないで使用 
した場合の問題を充分理解した上で、 
お客様自身の判断と責イ壬においてセ 
キュリティに関する設定を行い、製品 
を使用することをお奨めします。 


-本機に付属のソフトウェアの使用 
権については、各ソフトウェアの 
ソフトウ卫ア使用許諾契約書をご 
参照ください。 

-本機、および本機に付属のソフト 
ウェアを使用したことによって生 
じた損害、逸失利益および第 S 者 
からのいかなる請求につきまして 
も、当社は、一切その責イ壬を負い 
かねます。 

-本機および本機に付属のソフト 
ウ卫アの仕様は、改良のため予告 
なく変更することがあります。 

商標について 

- Windows、Microsoft は米国 
Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標です。 

- Intel、Pentium は 、 Intel Corporation 
の登録商標です。 

• Air Shot (エアーショット）はソニー 
株式会社の商標です。 

•「 UBQ - wLAN 」 はキヤノンアイテッ 
ク株式会社の商標です。 

著作権について 

本製品には、キヤノンアイテック株式 

会社によって開発されたプログラム 

rUBQ - wLAN 」 が搭載されています。 


警告 
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お使いになる前に 

主な特長 

本機は Air Shot Version 2 (ワイヤレス 
接続機能）対応のプロジ卫クターです。 
ケーブル接続することなくコンピュー 
ターの画像をプロジェクターで投影す 
ることができます。また、複数のコン 
ピューターの画像を簡単に切り換えて 
投影することができます。 


シンプルモードでの Air Shot 
Version 2簡単設定-接続 

初めて使用するかたでも簡単に接続が 
できるようにネットワークやワイヤレ 
スの設をが不要なシンプルモードがあ 
ります。シンプルモードを使用すれば、 
煩わしい設定をすることなく付属のワ 
イヤレス LAN カードをプロジェク 
ターに、付属の USB ワイヤレス LAN 
モジュールをコンピューターにセット 
するだけでプロジェクターとコン 
ピューターをワイヤレスで簡単に接続 
することができます。 


ごミ主意 


Windows Vista 上では本機能はお使いに 
なれません。 


USB ワイヤレス LAN モジュールか 
5の簡単インストール 

Air Shot Version 2 を使用する際には、 
あらかじめ使用するコンピューターに 
アプリケーションソフトウェア 
Projector Station for Air Shot Version 2 
をインストールしておきます。インス 


トールは、付属のメモリー内蔵 USB ワ 
イヤレス LAN モジュールもしくは 
CD - 民 0 M より画面の指示に従って簡単 
にインストールすることができます。 


スピーディ、高画質転送/表示 

スピーディに高画質で画面をプロジェ 
クターから投影できるように画像デー 
夕を効率的に圧縮し、リアルタイムで 
画像データ転送を行っています。この 
ため、アニメーション効果などを使っ 
たプレゼンテーシヨンも可能です。 
(DVD などの動画再生には適しており 
ません。） 


セキュリティ対応 

ワイヤレスで画像データを転送する際 
データを暗号化 ( WEP , WPA ) するこ 
とが可能です。シンプルモードでもプ 
ロジェ クターと コ ンピュー ター 間の通 
信は自動的にデータを暗号化 ( WEP ) 
していますので、セキュリティ効果が 
高くなっています。 


Web ブラウザコント□ール 

コンピューターの Web ブラウザ経由 
で、プロジ卫クタ ーの 制御や状態確認 
が可能です。 


LAN への接続 

アクセスポイントを経由して LAN に 
接続している コン ピューターからも、 
プロジェクターの電源の入/切や入力 
切り換えなどの操作や状が確認が可能 
です。 

また、 ラン プの交換時期や エラー 情報 
などをあらかじめ設定したアドレスに 


お使いになる前に 
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メールで お知らせする メール レポート 
機能を持ち、 SNMP にもが応していま 
す。さらに、コンピューター上でイン 
ターネットを閲覧しながら、その画像 
をそのままプロジェクターへ表示する 
こともできます。 


マルチ接続 

複数台のプロジ卫クターを設置する場 
合にも分配器などを使用することなく、 
1 台のコンピューターから最大 5 台の 
プロジ卫クターに同時に画像を投影す 
ることが可能です。 


レーザーポインター付きプレゼン 
テー シヨンツール 

付属のプレゼンテーシヨンツールから、 
コンピューター上で動作しているパ 
ワーポイントのスライドのページ送り 
/戻しや、スクリーンを黒くすると 
いった制御が可能です 


この取扱説明書では、 VPL-CX86 と 
VPL-CX76 の 2 機種について説明し 
ています。図は VPL-CX86 を使用し 
ていますが、細かい違いについては 
本文中に説明があります。 


ノ（ージヨンの互換性について 

VPL-CX86/CX76 に搭載の Air Shot 
Version 2 と VPL-FE40/FX40 シリーズ 
などに搭載のネットワークプレゼン 
テーシヨン機能には互換性があります。 
両方をお使ぃで、すでにアプリケー 
シヨンソフトウエア Projector Station 
for Air Shot Version 2 (Version l.xx) 


がインストールされている場合は、付 
属のアプリケーシヨンソフトウェア 
Projector : rotation for Air Snot Version 2 
(Version 2.xx) をコンピューターにイ 
ンストールしてください。すでにイン 
ストールされている Air Shot Version 2 
(Version l.xx) は自動的にアンインス 
トールされます。 

両方をお使いで、初めてアプリケー 
シヨンソフトウェアをインストールす 
る場合は、付属のアプリケーションソ 
フトウエ尸 Projector Station 1 or Air 
Shot ゾ ersion 2 (Version 2.xxj をコン 
ピュー ターに インストールしてくださ 
い。また、 VPL-CX86/CX76 でシンプ 
ルモード や USB ワイヤレス LAN モ 
ジュールをご使用の場合は、ドライ 
バーの インストールやシンプル モード 
の設定が必要です。 

ドライバーのインストールは VPL- 
CX86/CX76 に付属の CD- 民 0M か USB 
ワイヤレス LAN モジュール 
(MEMORY ) 内の USB WL LAN 
Driver フォルダーより斤ってくださ 
い。シンプルモードの設定は VPL-CX- 
86/CX76 に付属の取扱説明書をご覧く 
ださい。 



- Projector : station for Air Shot Version 
2 は、常に最新版をご使用ください。 
バージョンアップの 際は、 バージョ 
ンを事前に確認し、ご使用の バー 
ジョンより古いバージョ ンをインス 
トールしないようご注意ください。 
•[オプシヨン設定]に有線 LAN 機能 
用の [プロジェクター 登録設定]タブ 
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が表示されますが、 VPL - CX -86 / 
CX 76 では使用できません。 

-[オプション設定]にシンプルモード 
機能用の[シンプルモード設定]タブ 
が表示されますが、 VPL - FE 40/ FX 40 
シリーズなどでは使用できません。 

VPL - CX 85/7 日に搭載の Air Shot と 
VPL - CX 86/76 に搭載の Air Shot 
Version 2、 VPL - FE 40/ FX 40 シリーズ 
などに搭載のネットワークプレゼン 
テーション機能には互換性がありませ 

ん〇 

VPL-C 城日/7日と VPL - CX 86/76/ FE 40/ 
FX 40 の両方をお使いになる場合は、 

な下の2つの方法があります。 

-ソフトウェアをバージョンアップし 
ない 

VPL - CX 85/75 をお使いの場合は、 
Projector Station 1 or Air Shot を起動 
します。 VPL - CX 86/76/ FE 40/ FX 40 
をお使いの場合は 、 Projector Station 
for Air Shot Version 2 を起動します。 
シンプルモードをお使いの場合は、 
それぞれに付属の USB ワイヤレス 
LAN モジュールをお使いください。 

- VPL - CX 85/75 のソフトウェアをバー 
ジョンアップする 

VPL - CX 85/7 日のソフトウェアを"メ 
モリースティック"を用いて Air 
Shot Version 2 Light にノくー ジョン 
アップします。バージョンアップソ 
フトウェア及び説明書は VPL - CX 86 / 
76に付属の CD - ROM 内の Air Shot 
Version 2 Light フオルダーに入って 
いますので、詳細はそちらをご覧く 
ださい。 


ごミ主意 


VPL - CX 86/ CX 76/ CX 85/ CX 75 に付属の 
USB ワイヤレス LAN モジュールは 
Windows Vista 非対応のため 、 Windows 
Vista 上ではお使いになれません。 

システム動作環境 

Projector Station for Air Shot Version 2 
を動作させるには、次の環境が必要で 
す。 

対応コンピューター 

CPU : Intel Pentium III 600 MHz 相当 
な上、かつ OS 力 s ' 推奨する CPU 
メモリー： 64 MB な上、推奨 128 MB な 
上、かつ 0 S 力 《 推奨するメモリー 
八ードディスク： 10 MB な上 
その他必要な 装置： CD - ROM ドライブ 
もしくは USB 端子 （ A タイプ、 
USB 2.0 もしくは USB 1.1 ポート） 

対応 0 S 

- Microsoft Windows 98 SE 
- Microsoft Windows Me 
- Microsoft Windows 2000 
- Microsoft Windows XP Home Edition 
- Microsoft Windows XP Professional 
- Microsoft Windows Vista Home Basic 
- Microsoft Windows Vista Home 
Premium 

- Microsoft Windows Vista Business 
- Microsoft Windows Vista Ultimate 

対応解像度 

色数： 16 bit 、24 bit 、32 bit 

対応ブラウザ 

Internet Explorer 5.0 な上 


お使いになる前に 
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対応ワイヤレス LAN 

規格：圧 EE 802.11 b/g 
チャンネル：1〜11 
アクセス方式： アクセスポイントモー 
ド、アドホック（ピアトゥピア） 
モード 

対応セキュリティー 

WEP (64 bit /128 bit ) 

WPA ( TKIP ) 

WPA-PSK ( TKIP ) 

802 .lx 認証 [PEAP ( MS-CHAP v 2)] ま 
たは田 AP - TLS ] 

推奨環境のすべてのコンピューター、 

OS 、 ワイヤレス LAN デバイスについて 
動作を保証するものではありません。 


準備する 

コンピューターの準備をする 

Air Shot Version 2を利用する際にはあ 
らかじめアプリケーションソフトウェ 
f (Projector : station for Air Shot 
Version 2) を使用するコンピューター 
にインストールする必要があります。 
インストール方法には付属の USB ワイ 
ヤレス LAN モジュールからインス 
トールする方法と CD-ROM からインス 
トールする方法があります。 

. 付属の USB ワイヤレス LAN モジュー 
ルは Windows Vista に非が応のため、 
Windows Vista 上では使用できません。 

- Windows 2000 Professional、Windows 
XP Home じ dition / Professiona し 
Windows Vista Home Basic / Home 
Premium / Business/Ultimate をお使い 
の場合は、管理者用のアカウントで口 
グオンしてください。 

- Windows 98 SE をお使いの場合 、 USB 
ワイヤレス LAN モジュールのドライバ 
を事前にインストールする必要があり 
ます。詳しくは、 USB ワイヤレス LAN 
モジュールの取扱説明書をご覧くださ 

い。 

- USB ワイヤレス LAN モジュールを使 
いシンプルモードを使用しない場合は、 
ワイヤレス設定のため、付属の CD - 
民 OM 内の USB ワイヤレス LAN モ 
ジュールの取扱説明書をご覧になり、 

「 USB Wireless LAN Module U 拙 ty 」 の 
インストールとユーティリティの設定 
を行ってください 。 （Windows XP をお 
使いの場合は Windows のワイヤレス 
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準備する 




ネットワーク接続からの設定も可能で 
す。） 

. 本機とコンピューターは同ーネット 
ワークセグメント（サブネット）内で 
ご使用ください。 


USB ワイヤレス LAN モジュールか 
らインストールする 

付属の USB ワイヤレス LAN モジュー 
J レ ど使つて Projector Station for Air 
Shot Version 2 をインストールする手 
順について説明します。 

1 付属の USB ワイヤレス LAN モ 
ジュールのスイッチを MEMORY 
側にする。 


コンピューター 



LAN モジュール(付属） 

USB ワイヤレス LAN モジュール 
は、メモリー内蔵です。メモリーと 
ワイヤレスをスイッチで切り換えま 
す。 Projector Station for Air Shot 
Version 2 をインストールするとき 
は、スイッチを MEMO 民 Y 側に、 
ワイヤレス接続をするときは 
WIRELESS LAN 側にしてくださ 

い 0 


2付属の USB ワイヤレス LAN モ 
ジュールをコンピューターの 
USB 端子に接続する。 

アプリケーションソフトウェアのイ 
ンストール画面が表示されます。 



ごま意 


• インストール画面が自動的に表不さ 
れない場合は、[マイコンピュー 
ター] -[ USB _ CD - ROM ]- 
に p _ Inst ] を選んでください 0 
- Operating Instructions は参照でき 
ません 。 Operating Instructions U 
CD - ROM から参照してください。 

3 Projector Station for Air Shot 
Versions を選択し、 [ Install ] 

をクリックする。 

4 ウィザードの指示に従ってアプリ 
ケーシヨンソフトウエアをインス 
卜ールする。 

5 「八ードウエアの安全な取り外し」 
でデバイスを「停止」してか5、 
USB ワイヤレス LAN モジユー 
ルを取りはずし、スイッチを 
WIRELESS LAN 側にしてから、 
USB 端子に接続する。 

Windows XP SP 2 をお使いの場合 
途中でな下の画面が表示されたら、 
[自動で登録する]のチ卫ックボッ 


準備ずる 
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クスにチェックをつけて[次へ]を 
クリックします。 



インストールが終了すると「自動設 
定終了」が表示されます。 

6このまま投影する場合は、「この 
まま Air Shot v 2 を起動してプ 
□ジェクターと接続する」の 
チェックボックスにチェックを付 
け [0 K ] をクリックする。 



Air Shot Version 2が自動的に起動 
します。 

投影しない場合は、このまま 
[0 K ] をクリックする。 

CD - ROM か5インストールする 

1 付属の CD - ROM をコンピューター 
の CD-ROM ドライブに入れる。 


アプリケーシヨンソフトウエアのイ 

ンストール 画面が表示されます。 
rUSB ワイヤレス LAN モジュール 
から インストール する」 （9 ページ） 
の手順3な降に従ってください。 


ごま意 


インストール画面が自動的に表不され 
ない場合は、[マイコンピューター]- 
[ CD-ROM ドライブ]- [ Dpjnst ] を 
選んでください。 


プ□ジエクターの準備をずる 

プロジェクターのスロットに、付属のワ 
イヤレス LAN カードをセットします。 

カードをセットしたり、取り出したりす 
る前に必ずプロジェクターの電源コード 
をはずしてください。 


セツトのしかた 

カードの表側をプロジェクターの前面 
に向け、「カチッ」と音がするまで差し 
をんでください。 



ごま意 


必ず付属のワイヤレス LAN カードをお 
使いください。 

プロジェクターを持ち運ぶときは、必 
ずカードを抜いてください。 
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取り出しかた 

1 ス□ット上側のイジェクトボタン 
を巧す。 

イジ卫クトボタンが飛び出します。 



2イジエクトボタンをもう1度巧す。 

カードが飛び出します。 

3 カードを引き抜く。 



ごま意 


カードを取り出した後イジェクトボタン 
を押し込んでください。出たままになっ 
ていると折れるなど故障の原因となるこ 
とがあります。 


ワイヤレス巧続する 


シンプルモードで接続する_ 

インストール時の自動設定でシンプル 
モードに設定したときは、な下の設定 
をしてコンピューターとプ ロジェ ク 
ターを接続します。 



プ□ジ王クター側の設定をする 

1 プ□ジエクターのス□ツトに付属 
のワイヤレス LAN 九ー ドをセツ 
卜する。 

2プ□ジ I クターの電源を入れる。 


ワイヤレス接続する 
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3 リモコンの A 旧 SHOT キーを巧 
す。 

Air Shot Version 2のホーム画面が 
表示されます。 

シンプルモードになっていることを 
確認してください。 



シリアル番号 
機種名 
操作ガイド 


モード 
IP アドレス 


ニックネーム(設定されて 
いる場合のみ） 


アイコン_ 

ワイヤレス状態のアイコンび表示さ 
れます。 

未接続[ぶ] 

アドホック[ム] 

インフラストラクチヤーモード 

し]，し、]，[ぶ ] .[ぶ] 

ワイヤレス LAN 力ードが挿入され 
ていない場合 [ > ] 


シンプルモードになつていない場合 

「マニュアル モードで接続する」の「プ 
ロジェクター側の設定をする」 （17 
ページ）の操作4、已を参考にして 
[シンプルモード]にします。 


シンプルモードの無線チヤンネルを変 
要する場合 

通信状態がよくない場合、無線チャン 
ネルを変えることができます。 

本機の初期設定は [11] です。 
「マニュアル モードで接続する」の「プ 
ロジェ クタ ー側の設定をする」 （17 
ページ）の操作4、5を参考にして 
[ネツ ト ワークチヤンネル]をほかの 
チャンネルに 設定します0 
チヤンネルは！〜 11から選択できます。 


ごま意 


コンピューターに USB ワイヤレス LAN 
モジュールが接続されている場合は、取 
りはずしてから設定してください。 
国/地域によって使用できないチャン 
ネルがあります。使用する国/地域の 
規制に従ってください。 


コンピューター側の設定をし、接続 
する 

1 Projector Station for Air Shot 
Version 2 を起動する。 

起動するとタスクトレイに[百] 
が表示されます。 

インストール時に[スタートアップ 
に登録する。]が選択されてぃれば、 
コ ンピューターの電源を入れると自 
動的に起動します。 

2 スイッチび W 旧 ELESSLAN 側に 
なっていることを確認してか5、 
USB ワイヤレス LAN モジュー 
ルをコンピューターの USB 端子 
に接続する。 

ワイヤレス設定が自動的に行われま 
す。 
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ワイヤレス接続ずる 













[ g オプション設定]じ6ページ） 
で[起動時にプロジ卫クターに接続 
する]がチェックされていると、接 
続可能なプロジ卫クターが検索され 
次第、そのプロジェクターからコン 
ピューターの画像が投影されます。 

3 [起動時にプ□ジエクターに接続 
する]を選択していない場合は、 
[プ□ジエクター]ボタンをク 
リックして、接続する。 



プ□ジェクターボタン 


ごま意 


お使いのコンピューターによってはす夢続 
するまでに時間がかかる場合があります。 


プ□ジエクターとコンピューターを 
切断する 

メインウインドウの[プロジェクター] 
ボタンをクリックし、切断します。 

USB ワイヤレス LAN モジュールを取 
りはずす際には、切断後「ハードゥェ 
アの安全な取り外し」でデバイスを 
「停止」してから取りはずしてくださ 

い 0 


接続したいプ□ジ I クターが検索さ 
れない場合 

接続プロジ卫クターの変更 もしく は追 
加設定をしてください。設定した プロ 
ジェクターはプロジェクター 選択 リス 
卜に表示されます。 

変更/追加設定のしかた 

1タスクトレイの[百]アイコン 
をクリックし、[開く]を選ぶ。 

Projector Station for Air Shot 
Version 2 のメインウインドウが開 
きます。 



Air Shot Version 2 T_X 

み巧が* note かタク PCUftt 〇 

VPL-CX76 
I 的 '254 .化贿 

t 巧巧/切 K する l ：3 i ボタンを押してくだみ、 

⑩の巧の 


2ウィンドウの [ g ] ボタンをク 
リックし[オプション設定]ダイ 
ア□グボックスを開<。 

[オプション設定]はプロジェク 
ターと接続していない場合のみ開く 
ことができます。 

♦[オプション設定]ダイアログボックスの 
詳細については r [オプション設定]画面 
の使いかた」巧6ページ）をご覧くださ 


ワイヤレス接続する 
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3 [シンプルモード設定]タブをク 
リックする。 

プロジェクター名とシリアル番号が 
書かれたダイアログボックスが表示 
されます。 


4 リストの中に使用したいプ□ジエ 
クターびあればそのプ□ジエク 
ターをクリックし、[選択]ボタ 
ンをク U ックする。 

無い場合は[追加]ボタンをク 
リックし、シリアル番号 （7 巧） 
を入力してリストに追加する。 
プロジェクターがリストに追加され 
ます。 

-追加設定をしても、プロジェクターが1 
度接続されるまでプロジェクター名は 
不明と表示されます。 

-シリアル番号は Air Shot Version 2の 
ホーム 画面左下部に表示されます0 

-プロジ卫クターは最大20台まで登録で 
きます。 

. ノート型のコンピューター などで 
Projector Station for Air Shot Version z 
を起動しているときは、外部 モニター 
へ信号を出力することができなくなる 
ことがあります。 


メインウインドウの各部の名称と働 
さ 

1台のプ□ジェクターび接続されてい 
る場合 


^ Air Shot version 2 

■npl# f * わタク 

T — X 

PC List 〇 

VPL CX76 1 

169.254 .18.66 

1 Ml AifShotOI 

‘ 169.254.144.165 

t 技巧/切 K する 1 巧ボタンを押してくだみ、 

@@@ の 


複数台のプ□ジェクターび接続されて 
いる場合 



コンピュータ名 


項目 

機能 

Q [シンプル 
モード]表示 

Air Shot Version 2 をシン 
プルモードで使用している 
とき[シンプルモード]が 
ハイライト表示されます。 
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項目 

機能 

曰 把[更新] 
ボタン 

プロジ卫クタ^— ‘覧 、接続 
中のコンピューター、接続 
可能コンピューターー覧を 
更新します。 

且因 けプ 

シヨン設定] 
ボタン 

Air Shot Version 2 の設定 
画面を開きます。 
プロジェクターと接続して 
いないときに設定画面が表 
示できます。 

凸 g [ヘル 
プ]ボタン 

Air Shot Version 2 ヘルフ 
トピックスを表示します。 

且 スクロール 
バー 

プロジェクターが 6 台な上 
存在する場合表示されま 
す。 

回 [PC List ] 
ボタン 

H を押すと、接続可能 
なコンピューターの一覧が 
表示されます。 G ] を押す 
と表示が消えます。 

Q [ツール 
バー切換え] 
ボタン 

口 を押すとプロジェク 

ターコントロー ル用のツー 
ルバーのみが表示され、 

11ボタンを押すと画面全 
体が表示されます。 

回 H 撮小 

イヒ]ボタン 

Air Shot Version 2 メイン 
ウィンドウを最小化しま 
す。 

回因 [閉じ 

る]ボタン 

Air Shot Version 2 メイン 
ウィンドウを閉じます。 

M [プロジェ 
クター]ボタ 

ン 

接続可能なプロジェクター 
のアイコン、プロジェク 
ター名（プロジェクターに 
ニックネームが設定されて 
いる場合はニックネーム）、 
IP アドレスがボタンに表 
示されます。プロジェク 
ターと接続または切断をす 
るときクリックします。 

またボタン上で右クリック 
し[プロジェクター Web 
表示]を選択すると、設定 
/操作用の Web 画面を開 
くことができます。 


項目 

機能 

田コントロー 
ルプロジェク 
ター選択メ 

プロジェクターボタンで操 
作するプロジェクターを選 
択します。プロジェクター 
が 1 台のときは表示されま 
せん。 

旧接続中のコ 
ンヒューター 

表示 

プロジェクターに接続され 
ているコンピューターのア 
イコン、コンピューター 
名、コンピューターの IP 
アドレスが表示されます。 

コンピューター名は[オプ 
シヨン設定]画面で変更で 
きます。プロジェクターに 
接続されているコンピュー 
ターがない場合は表示され 
ません。 

旧プロジェク 
ターコント 

ロールボタン 

コントロールプロジェク 
ター選択メニューで選択さ 
れたプロジェクターの操作 
をすることができます。 

プロジェクターが一台の場 
合は、そのプロジェクター 
の操作になります。 

岡[消画]ボタン 
画面を一時的に消したいと 
きクリックします。もう一 
度クリックすると、元に戻 
ります。 

[フリーズ]ボタン 
画面を停止させたいときク 
リックします。もう一度ク 
リックすると、元に戻りま 
す。 

岡[入力切換え]ボタ 
ン 

入力を切り換えたいときク 
リックします。 

四[電源ホン/スタン 
バイ]ボタン 

プロジェクターの電源を入 
れたり、スタンバイにした 
いときにクリックします。 


ワイヤレス接続する 
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プ□ジ I クター側か 5 接続、切断、 
切り換える 

1 リモコンの Air Shot キーを巧す。 

コンピューターの一覧が表示されま 
す。 

2リモコンの含または♦キーを巧し 
てコンピューターを選択し、 
ENTER を押す。 

コンピューターに接続/切断確認 
メッセージが 表示されるので、[は 
い]を押すと接続/切断されます。 



接続中表71^される。 


マニュアルモードで接続する 


複数台のプ□ジ I クターに同時に接 
続する場合 



*1 同時に接続できるプロジェクターは最 
大5台です。 


ご使用のコンピューターによっては、 5 
台同時に接続できなくなる場合がありま 
す。 
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ワイヤレス接続する 
















*2 付属の USB ワイヤレス LAN モジユー 
ルな外のワイヤレス LAN デバイスも 
使用できます ( IEEE 802.11 b / g 準拠 
品 ） 〇 


アクセスポイントを使用してワイヤ 
レス LAN に接続する場合 



* 使用できるアクセスポイントは 
IEEE 802.11 b / g 準拠品です。 


ごま意 


LAN に接続するときはネットワーク管理 
者へご相談ください。 


プ□ジエクター側の設定をする 

1プ□ジエクターのス□ツトに付属 
のワイヤレス LAN 九ー ドをセツ 
卜する。 

詳しくは10ページをご覧ください。 

2プ□ジエクターの電源を入れる。 

3リモコンの A 旧 SHOT キーを巧 
す。 

Air Shot Version 2のホーム画面が 
表示されます。 

4 ENTER キーを巧す。 

設定メニュー画面が表示されます。 



5使用する[マニュアルモード]か 
5 [設定変更]を選択し、ネット 
ワーク設定の各項目を設定する。 


ワイヤレス接続する 
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プ□ジ I クターの設定項目 


Air Shot Version 2のホーム画面で 
Enter キーを押すと、設定メニュー画 
面が表示されます。この画面で使用す 
るモードを切り換えたり、設定を変更 
することができます。 


I 

L シンプルモード 1 

I 

1 Manual Model 

1 

Manual Mode2 | 

1 

1 Manual ModeS I 

1 

Manual Mode4 I 

1 

1 Manual ModeS I 

システム設定 

閉じる 


ワイヤレスネットワーク 

ネットワークモード： アドホック（ピアトウピア） 

ネットワーク名 (SSID): AIRSH0T1 000014 

ネットワーク認証： オープンシステム 

データの暗号化： WEP 

802.IX認証： 無効 

インターネットプロトコル 
IP アドレスの設定： 自動 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフォルトゲートウェイ： 


入力を最初か！5やり直すには 

命/*/*/◄■で[クリア]を選び、 Enter 


キーを押す。 

入力した文字がすべて削除されます。 


スペースを入力するには 

♦/♦/今/◄■で[スペース]を選び、 
Enter キーを押す。 


ソフトウエアキーボードの使いかた 

文字/数字入力時にソフトウェアキー 
ボードが表示されます。 

1 ♦/*/*/ ◄"で文きを選択し 、 Enter 

キーを巧す。 

選択した文字が表示欄の文字カーソ 
ルの位置に表示されます。 

2手順1を繰り返し、入力する。 

3入力が終了した5、 ♦/♦/*/ ◄"で 
[0 K ] を選び、 Enter キーを巧 
す。 

入力した文字が確定され、ソフト 
ウェアキーボードが閉じます。 

文字 カーソルの一つ 前の文字を削除す 
るには 

♦/♦/今/◄■で[削除]を選び 、 Enter 
キーを押す0 
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各モードを設定する 

設定メニュー画面では、現在使用されているモードの左端う 《 水をで表示されます。 
使用するモードの切り換え、各モードの名称や設定の変更ができます。 

■設定項目メニュー（アクションメニュー）を表示する 

選択されている項目が、黄をでハイライト表示されます。上下キーで移動します。 
右側には現在の設定が表示されます。 Enter キーを押すと、設定項目メニュー（ア 
クションメニュー）が表示されます。 


I シンプルモード I 

ワイヤレスネットワ 

I Manual Model I 

閉じる1:" 

0 Manual Mode2 |< 

cj モード切換え1 

1 Manual ModeS I 

状態表示 1 

1 Manual Mode4 I 

お疋泌更 1 

名称変更 1 

1 Manual ModeS I 

1 '1 ノリ ~す>ソ || ノ Ip 

IP アドレスの設定： 


アドホック（ピアトウピア） 

AIRSH0T1 000014 

才ープンシステム 


システム設定 
閉じる 


IP アドレス： 

サブネットマスク： 
デフォルトゲートウX 


項目 

機能 

閉じる 

アクションメニューを閉じます。 

モード切換え 

選択したモードが有効になります。 

状態表示（使用中のモード 
のみ） 

現在使用されているモードの状態が表示されます。 

設定変更 

設定を変更する画面が表示されます。 

名称変更（マニュアルモー 
ドのみ） 

モード名を変更します。 

半角英数字で最大16义字まで入力できます。 


ワイヤレス接続する 
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■状態を表示する 

アクションメニューから[状態表示]を選ぶと、使用されているモードの状態が表 
示されます。表示したい項目を選び、 Enter キーを押すと、設定内容が右に表示さ 
れます。 


項目 

内容 

インターネットプロトコ 

ル 

IP アドレスの設定（自動/手動）、 IP アドレス、サブネッ 
トマスク、デフオルトゲートウ卫イ、優先/代替 DNS 
サーバ、 DHCP サーバ、リース開始/終了時間を表示しま 

す。 

ワイヤレスネットワーク 

ネットワークモード、ネットワーク名 （ SSID ) 、チヤンネ 
ル、現在の受信レベル (1 -100%)を表示します。 

接続ログ 

接続ログおよびルート証明書、クライアント証明書を表示 
します。 

ヵード情報 

使用しているワイヤレス LAN カードの製造元、カード名、 
無線規格（802.1化、802.11 b / g ). MAC アドレス 、 WPA 
サポート情報を表示します。 

閉じる 

状態表示画面を閉じます。 


■設定を変更する 

アクションメニューで[設定変更]を選ぶと、選択したモードのインターネットプ 
ロトコル、ワイヤレスネットワーク、802 . lx 認証を変更する画面に切り換わりま 
す。設定したい項目を選び、 Enter キー、または右キーを押すと、それぞれの設定 
項目に移動します。変更したい項目を入力するには、 Enter キー、または右キーを 
押します。設定終了後は左キーで項目画面に戻ります。 [ OK ] を選択すると、設定 
内容が保存され設定メニュー画面に戻ります。[キャンセル]を選択すると、保存 
されずに設定メニュー画面に戻ります。 

*: シンプルモードでは設定できません。 
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項目 

機能 

インターネットプロトコル* 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲート 

ウェイ、 DNS サーバなどのインターネットプロトコ 

ル設定を行います。 


IP アドレスの設定 

[自動 （ DHCP )]、 [手動]を選択できます。[手動] 

を選択したときはこの画面の口 P アドレス]、[サブ 
ネットマスク]、[デフオルトゲートウェイ]を設定 
してください。 


IP アドレス 

プロジェクターの IP アドレスを設定してください。 
(1.0.0.0〜223.255 .255.255) 


サブネットマスク 

プロジェクターのサブネットマスクを設定してくだ 
さい。（0.0.0.0〜255.255 .255.255) 


デフオルトゲートウエイ 

プロジェクターのデフオルトゲートウェイを設定し 
てください。（1.0.0.0〜223.255 .255.255) 


DNS サーバ1 

優先して使用する DNS サーバを設定してください。 
(1.0.0.0〜223.255 .255.255) 


DNS サーバ2 

代替の DNS サーバを設定してください。（1.0.0.0〜 
223.255 .255.255) 

ワイヤレスネットワーク 

ネットワークモード、ネットワーク名、認証、デー 
夕の暗号化、キー、チャンネルを設定します。 


ネツトワークモード* 

[アドホック（ピアトウピア）]または[ワイヤレス 
アクセスポイント]から選択できます。 

.アドホック（ピアトウピア）：アクセスポイントを 
使用しない場合 

-ワイヤレスアクセスポイント：アクセスポイントを 

使用して LAN に接続する場合 


ネットワーク名 （ SSID ) * 

ネットワーク名を入力します。接続するコンピュー 
ターまたはアクセスポイントと同じ义字を入力して 
ください。半角英数字で最大32义字まで入力できま 

す。 


ネットワーク認証* 

ネットワーク認証方式を、[オープンシステム]、[共 
有キー]、 [ WPA ]、[ WPA - PSK ] から選択できます。 


データの暗号化* 

暗号化通信の方法を [ WEP ] または [ TKIP ] から選 

択します。暗号化を行わない場合は、[無測を選択 
します。 


ワイヤレス接続する 
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項 

3 

機能 


キー* 

データの暗号化で WEP を使う場合、キーを入力しま 
す。接続するコンピューターまたはアクセスポイン 
卜と同じキーを入力してください。 

入力义字数 

• [64 (40) ビット ASCn ] の場合：半角英数字およ 
び半角記号で5义字 

- [128 (104) ビット ASCII ] の場合：半角英数字お 
よび半角記号で13义字 

• [64 (40) ビット HEX ] の場合 ： 0〜9、 a 〜 f の 

組み合わせで10义字 

- [128 (104) ビット HEX ] の場合 ： 0〜9、 a 〜 f 
の組み合わせで26义字 

[64 (40) ビット ASCII ]、[128 (104) ビット ASCII ] 

の場合、英字の大文字と小文字が判別されます。 

ネットワーク認証で WPA - PSK を使う場合、キーを 
入力します。接続するアクセスポイントと同じキー 
を入力してください。 

入力义字数 

[ ASCII ] 入力の場合：半角英数字および半角記号で 

8〜63义字 

[ HEX ] 入力の場合： 〇〜9、 a 〜 f の組み合わせで 

64が 


チヤンネル 

[ネットワークモード]を[アドホック（ピアトゥピ 
ア）]に設定した場合！〜11から選択できます。 
[ネットワークモード]を[ワイヤレスアクセスポイ 

ント]に設定した場合[自動]に設定されます。 

コンピューターに USB ワイヤレス LAN モジュールカ S 接 
続されている場合は、取りはずしてから設定してくださ 
い。使用する国/地域によっては使用できないチャンネ 
ルがあります。 
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項目 

機能 

802 .lx 認証* 

802 . lx 認証の有効/無効、ユーザー名やパスワード 

を設定します。 


802.1 x 1 認証 

802 . lx 認証の機能を[有測または[無測にする 
かを設定します。 


EAP の種類 

802 . lx 認証の認証方式を、田 AP - TLS ] または [PEAP 
( MS-CHAP v 2)] に設定します。 


サーバ認証 

サーバ証明書の確認を[有効]または[無効]に設 

S しま i ~。 


ルート証明書 

ルート証明書ファイルを一覧から設定します。 


クライアント証明書 

クライアント証明書ファイルを一覧から設定します。 


ユーザー名 

認証用のユーザー名を入力します。入力义字数は、 

半角英数字および半角記号で最大64义字です 


パスワード 

認証用のパスワードを入力します。入力义字数は、 

半角英数字および半角記号で最大64义字です 


ワイヤレス接続する 
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システム設定をする 

設定メニュー画面から[システム設定]を選ぶと、[システム設定]画面が表示さ 
れます。設定を変更したい項目を選び、 Enter キー、または右キーを押すとそれぞ 
れの項目の設定画面が表示されます。変更したい項目を入力するには Enter キー、 
または右キーを押します。設定終了後は左キーで項目画面に戻ります。 

[0 K ] を選択すると、設定内容が保存され設定メニュー画面に戻ります。 
[キャンセル]を選択すると、保存されずに設定メニュー画面に戻ります。 


項目 

機能 

Air Shot 

プロジェクターのニックネーム、グループ名、パス 

ワードを入力します。 


ニックネーム 

プロジェクターのニックネームを、最大で24义字 
(半角英数字記号）で入力します。 


グループ名* 

接続を制限する場合に設定します。 

プロジェクターへ接続できるグループ名を、最大で8 

文字（半角英数字記号）で入力します。 

接続するコンピューターのアプリケーションソフトウェ 
アの[プロファイル設定]タブの[グループ名]と異な 
るグループ名を設定するとアプリケーションにプロジェ 
クターボタンが表示されなくなります。 


パスワード* 

接続を制限する場合に設定します。 

プロジェクターに接続するためのパスワードを最大 
で32义字（半角英数字記号）で入力します。 

-パスワード入力の際には、確認のため再入力が必要 

です。 

. 接続するコンピューターのアプリケーションソフト 
ウェアの[プロファイル設定]タブのレくスワー 
ド]と異なるパスワードを設定するとプロジェク 

ターに接続できなくなります。 

証明書 

証明書の追加％削除、表示を行います。 


ルート証明書 

ルート証明書の追加、削除、表示を行います。 


クライアント証明書 

クライアント証明書の追加、削除、表示を行います。 

情報 

Air 訊 ot の各機能のバージョンを表示します。 


Air Shot Version 

バージョン表巧のみ 


: ：5 ystem Version 

バージョン表巧のみ 
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* 証明書を追加するためには、あらかじ 
め" メモリースティック" に追加する証 
明書を コピー して プロジェクター に差 
し込む必要があります。フォルダー名、 
ファイル名は英数字を使用してくださ 

い。 

また、"メモリースティック"は、 

1 GB までの ソニー 製の 。メモリース 
ティック P 民び I 、 または" メモリース 
ティック"をお使いください。 

•本機では、 1 GB までの ソニー 製"メ 
モリースティック P 民び’ で動作確 
認しています。 1 GB を超える容量 
の ソニー 製。メモリースティック 
PRO " につきましては動作を保証 
しておりません。また、 2 GB を超 
える "メモリースティック PRO " 
には対応しておりません。 

. 他社製"メモリースティック"ま 
たは"メモリースティック PRO " 
につきましては動作を保証してお 
りません。 

-動作を保証して いない"メモリース 
ティ ック" または "メモリース 
ティ ック P 民 0" をご使用になられ 
た場合、不具合が発生する可能性 
がありますので、ご使用はお控え 
ください。ご使用になった上での 
不都合については一切補償いたし 
ません。 

•"メモリースティックデュオ。を 
VPL - CX 86 にて使用する場合は、 
必ず別売り のメモリースティック 
デュオアダプターに 装着した状態 
でご使用ください。そのまま挿入 
しますと、。メモリースティック 
デュオ"が 取り出せなくなる可能 
性があります。 


コンピューター側の設定をする 

1タスクトレイの[田]アイコン 
をクリックし、[開く]を選ぶ。 

Projector Station for Air Shot 
Version 2 のメインウインドウが開 
きます。 



2 ウィンドウの [g] ボタンをク 
リックし[オプション設定]— 
[基本設定シート]を開く。 

3 マニュアルモードで使用する 
LAN モジュールを選択する。 

付属の USB ワイヤレス LAN モ 
ジュールを使用する場合は 、 [USB 
ワイヤレス LAN モジュールをシン 
プルモードで使用する]のチェック 
をはずし、 USB ワイヤレス LAN モ 
ジュールの取扱説明書に従って、ワ 
イヤレスの設定をしてください。ほ 
かのモジュールを使用する場合は、 
ワイヤレスの設定をプロジェクター 
と接続できるように設定してくださ 

い。 


ワイヤレス接続する 
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プ□ジェクターとコンピューターを 
接続/切断する 

「コンピューター側の設定をし、接続す 
る」 （12 ページ）をご覧ください。 


[オプション設定]画面の使いか 
た 


Projector Station for Air Shot Version 2 
の各種設定をすることができます。 


Projector Station for Air Shot 
Version 2 の設定画面を開く 

Projector Station for Air Shot Version 2 
のメインウインドウで [ g ] ボタン 
をクリックする。 


, AlrShotV8rslon2 一 下 一 X 

与-でレ*み—ご ク，》 PC Ust 〇 

Rj^. VPL-CX78 
sea. 254.18 .66 

t 热巧/切 K する izli ボタンを押してくだ其、 

の»り参 


[オプション設定]ダイアログボックス 
が表示されます。 

[オプション設定]はプロジェクターと 
接続していない場合のみ開くことがで 
きます。 


[オプション設定]画面のタブ名称と 
働さ 

詳細は、メインウィンドウの [ 沒] 
ボタンをクリックして、オンラインへ 
ルプを表示し、参照してください。 

基本設定タブ 



基本的な設定を行います。 

シンプルモード設定タブ 



シンプルモードで使用する際の設定を 
行います。 
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プロファイラレ設定タブ 接続設定タブ 


才巧ョン記ま 画 反 


オフみン設ミ ..E® 

を本設定1シンプルモード瑣定ブ D ファイル設ミ1巧掃設定1プロヴ j クター登録設定1その他1 

进巧中のブロファイル： Default 

シンブルモード切時1こほ巧する巧ファィルを进; RL てください。 


き本!を定1シンプルモード設定1ブ□ファイル i 綻巧掃 i をち1プロジIクターを録設ミ1その他1 

口喊蔚みこ自货でウィンドウを制、化する； 

厂 PC のデスクトップぞブロジェクターのお祝聞こをわせる 

ブロジュクターからの巧続/切が要ボ巧の勤巧 

1植忍タイアロヴをまで 

商度な設定 


ブロファイルを 1ヴループを 1 



进ぉ 1 胤正'' 1 1 1 


ブロジ X クターとの接綺こ巧する各を設定ぞ衍ホす。 

商度娟旋…1 




1 0K 1キサンたル1 

1 0K 1 キャンわレ1 



マニュアル モー ドでプ ロジェクターと 
接続する際のプロファイルを設定しま 
す。 

グループ名/パスワードは接続を制限 
する場合に設定します。ここで設定す 
るグループ名/パスワードと接続する 
プロ ジェ クター側のグループ名/パス 
ワードが一致した場合のみ、プ ロジェ 
クターボタンの表示、または接続が可 
能です。 



プロ ジ卫 クターと 接続する際の詳細な 
設定を行います。 

プ□ジエクター登録設定タブ 

本機では使用しません。 

その他タブ 


ォブション設ミ r?iki 



ワイヤレス接続する 
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その他の設定を巧います。 

このパ' ージヨ ンの Projector Station for 
Air Shot Version 2 でシンプルモードを 
使用するときは 、 [Air Shot v 2 version 
1. x 互換モードを使用する。 ] チ卫ック 
ボックスをチェックしてください。基 
本設定タブの [ USB ワイヤレス LAN モ 
ジュールをシンプルモードで使用する] 
とシンプルモード設定タブが使えるよ 
うになります。 


Web 経由で設定•操 
作する 

コンピューターからプロジェクターの 
情報を見たり、 プロジ卫 クターを遠隔 
操作したりすることができます。お使 
いになる機器の接続を確認し、電源を 
入れてください。 


コンピューターからアクセスずる 


プロジェクターの Web ページには下記 
のどちらかの方法でアクセスすること 
ができます。 

Projector Station for Air Shot 
Version 2 のメインウインドウでアク 
セスしたいプ□ジェクターボタンをち 
クリックし、表示された[プ□ジェク 
ター WEB 表示]をクリックして、ア 
クセスする。 



コンピユーターのブラウザ （Internet 
Explorer 已 . OIU 上）を起動し、アドレ 
スに [ http :// xxx . xxx . xxx.xxx 
□ジエクターの IP アドレス)]と入力 
し、アクセスする。 


Web 経由で設定•操作する 







ごま意 


コンピューターからプロジェクターにア 
クセスする際、ブラウザの設定が[プロ 
キシ サーバーを 使用する]になっている 
場合は、プロジェクターの IP アドレスを 
[プロキシ サーバーを 使用しない]に設定 
してください。 

アクセスすると次のようなインデック 
ス画面が立ち上がります。 



プ□ジエクターの状態を確認する 
(インフオメーシヨン）_ 

[インフォメーション]をクリックしま 
す。 

プロジェクターの現在の状態をコン 
ピューター上で確認できます。この画 
面は確認のみで、設定の変更はできま 
せん。 



Web 経由で設定•操作する 
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[コントロール] をクリックします。 

コンピューターの画面上でプロジェク 
ターを操作できます。各ボタンの働き 
は、本機に付属のリモコンの同名ボタ 
ンと同じになります。 



各モードの設定を変更するには、変更 
したいモードボタンを選び、[設定変 
更]をクリックします。設定を変更し、 
[適用]ボタンをクリックすると、プロ 
ジェクターに反映されます。 


プ□ジェクターをコンピューター 
で操作する（コント□ール） 


(VPL-CX8 已の場合) 


接続モードを設定する 


[Air Shot ] をクリックします。モード 
切換えと各モードの設定ができます。 



モードを切り換えるには、モードボタ 
ンをクリックし、[モード切換え]をク 
リックします。 


ぶ 


設定ずる 



「セットアップ」をクリックします。 
セットアップメニュー画面が表示され 
ます。 

所有者情報や日時、パスワード、メー 
ルレポートの設定ができます。各画面 
で入力した情報、変更した設定などは、 
各画面下方の「適用」をクリックする 
とプロジェクターに反映されます。 
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オーナー 情報 

ここで設定された情報はメールレポー 
卜機能で使用されます。 



日付と時刻 

日時の設定は、メールの自動送信の際 
に必要です。 



タイムゾーン 

お住まいの地域を選びます。 

曰付と時刻 

年月日および時刻を入力します。 

タイムヴーバー 

正確な時刻情報を自動取得するための 
タイム サーバーの アドレスを入力しま 
す。 


所有者 

所有者の情報を入力します。 

プ□ジエクター 

プロジ卫クターの設置場所、使用して 
いるレンズタイプを入力します。 

メモ 

メモを入力しておくことができます。 


Web 経由で設定•操作する 








































































パスワード 

管理者、ユーザーそれぞれに名前とパ 
スワードを設定できます。管理者の名 
前は 「 root 」 に固定されています。 



ご注意 


パスワードを変更する場合は、設定さ 
れているパスワード （*****) を削除して 
から、新しいパスワードを入力してく 
ださい。 

パスワードを忘れた時は、テクニカル 
インフオメー シヨンセンターへお問い 
合わせください。 


メールレポート 

メールレポート機能を使って、次のこ 

とができます。 

• プロジェクターの設置状况やユー 
ザー情報を定期的に通知します。送 
信日も指定できます（定期レポー 
り。 

-プロジェクターにエラーが 発生した 
場合、直ちに メールで 通知します 
(エラー 通知）。 

-ランプの使用時間があらかじめ指定 
しておいた時間に到達した場合、ラ 
ンプの交換時期がきたことをメール 


で通知します（ランプ使用時間通 
知)。 

プロジェクターの 使用時間があらか 
じめ指定しておいた時間に到達した 
場合、 メンテナンス 時期がきた こと 
を メールで 通知します （メンテナン 
ス時間通知）。 
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■レポートタイ s ング 

定期レポート 

プロジ卫クターの現在の状態や設置状 

態などのレポートが定期的に発行され、 

メールで 送信されます。 

下記で送信するタイミングを設定しま 

す。 

送信時間： レポートを発行する時間を 
指定します。1時間単位で設定でき 
ます。 

毎週： このチェックボックスをチェッ 
クすると、每週、指定した曜日にレ 
ポートが発行されます。 

月/义/水/木/金/ ±/ 曰 ：レポー 
卜を発行する曜日を指定します。複 
数の曜日を指定することもできま 
す。 

毎月： このチェックボックスをチェッ 
クし、ドロップダウンリストから日 
を選ぶと、每月決まった日にレポー 
卜が発斤されます。レポートする内 
容は、製品情報、ユーザー情報、使 
用時間、ランプモード、メモなどで 
す。 

メンテナンスレポート 

ランプ使用時間通知： このチ卫ック 

ボックスをチェックし、テキスト 
ボックスに ラン プ交換時期の時間を 
設定しておくと、この時間が経過し 
たとき、 ラン プ交換時期がきたこと 
を知らせるメールを送信します。設 
定できる範囲は1〜9999時間です。 

メンテナンス時間通知： このチェック 
ボックスをチェックし、テキスト 
ボックスにメンテナンスの時間を設 
定しておくと、この時間が経過した 
とき、メンテナンスの時期がきたこ 


とを知らせるメールを送信します。 
設定できる範囲は！〜99999時間で 
す。 

経過時間」に前回リセットしたとき 
からの経過時間が表示されます。 
「リセット」のチェックボックスを 
チェックし、「適用」をクリックす 
ると、経過時間が0にリセットされ 
ます。 

■送信巧 

アドレス 

各テキストボックスに送信先のメール 
アドレスを入力します。同時に4箇所 
に送信できます。各アドレスの最大入 
力义字数は64义字です。 

レポートタイ S ング 

定期： 定期レポートを送信したいとき 
にチェックします。 

メンテナンス： ランプ使用時間、メン 
テナンス時間を通知したいときは 
チェックします。 

エラー： ェラーが 発生したときに通知 
したいときはチェックします。 


ご注意 


レポートタイミングで、送信日を指定 
しても「定期」のチェックボックスカ S 
チェックされていないとレポートは発 
行されません。また、「毎月」の指定日 
が存在しない月の場合は、月末にレ 
ポートを発行します。 

レポートタイミングで、「毎週」または 
「毎月」のチェックボックスがチェック 
されていない場合、曜日または日の指 
定はできません。 


Web 経由で設定•操作する 
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■メールお式 

メール形式を「標準」と「シンプル」 

から選びます。 

■メールアカウント 

メール アドレス： 割り当てられた メー 
ルアドレスを入力します。最大入力 
义字数は64义字です。 

送信 メールヴー パ’一 （ SMTP ) : メー 
ルサーバーのア ドレスを設定しま 
す。最大入力文字数は64文字です。 

認証び必要： メール送信に認証が必要 
な場合は、チェックボックスを 
チェックしてください。 

メール送信に POP 認証び必要 (POP 
before SMTP ) : SMTP サーバー 
に接続する前に POP 認証を行う必 
要がある場合、チェックボックスを 
チェックしてください。 

受信 メールサーバー ( POP 3) : メール 
受信に使用する POP 3 サーバーのア 
ドレスを入力します。 

アカウント名：メールアカウントを入 
力します。 

パスワード：メールパスワードを入力 
します。 

SMTP 認証び必要： メール送信時に 

SMTP 認証が必要な場合には、 
チェックボックスをチェックしてく 
ださい。 

アカウント名：メールアカウントを入 
力します。 

パスワード：メールパスワー ドを 入力 
します。 

テストメール送信：指定したアドレス 
にメールが送信されるかどうか、テ 
ストメールを送信することができま 
す。チェックボックスをチェックし 


て「適用」をクリックすると送信さ 
れます。 


ごま意 


テストメールは、 m 下の項目が設定され 
ていない場合、または設定が正しくない 
と、エラーメッセージが表示され、送信 
できません。 

-送信先のアドレス 

-メールアカウントのメールアドレスと 
送信メールサーバー （ SMTP ) 

メールの設定方法について詳しくは、 

ネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

送信 メールの 確認 

送信される メールの 内容を確認します。 

高度な設定 

r 高度な設定」をクリックすると 
「 Advertisement 」、 阿 Talk 」、 
rSNMPj のボタンが表示されます。各 
設定項目は主に管理用のものです。詳 
しくは、お買い上げ店またはテクニカ 
ルインフオメ ー シヨ ン センターにお問 
い合わせください。 


ごミ主意 


义字列が入力できるボックスに「1」「"」 
「¥」「&」「<」「>」の6义字は使用でき 
ません。 
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Web 経由で設定•操作する 





その他 

故障かな？と思った5 


症が 

プロジェクターが検 
索できない、プロ 
ジェクターと接続で 
きない、途中で切断 
される。 


原因と対処 

. お使いのコンピュータにファイアウォールソフトウエアがイ 
ンストールされていると、 Projector Station for Air Shot 
Version 2 の通信がブロックされ、プロジエクターが検索でき 
ない、接続できない、途中で切断されるなどの不具合が発生 
する場合があります。 


下記の Projector Station for Air Shot Version 2 で使用してい 
る番号のポートがブロックされないように、ファイアウォー 
ルの設定を巧ってください。ファイアウォールの設定方法 
は、お使いのファイアウォールソフトウエアの説明書を参照 
してください。 

Air Shot Version 2使用ポート番号： 

- 51217 ( TCP / UDP ) 

- 53125 ( TCP / UPD )) 


不用意にブロックを解除すると、ウィルスの攻撃を受ける可能性が 
あり、危険な状態になります。ネットワーク管理者にお問い合わせ 
の上、ファイアウォールソフトウ卫アの設定については十分に注意 
し、必要なポートのみ通信を許可するようにしてください。 


その他 
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症状_原因と対処_ 

PC リストにコン -コンピューターに Projector Station for Air 訊 ot Version 2 が 


ピューターが表示さ 
れない。（プロジェク 
ター） 


インストールされていない、もしくは起動されていない。 
■>インストールしてください。 

Projector Station for Air Shot Version 2 を起動してく ださ 


い。 

付属のワイヤレス LAN カードがプロジェクターに取り付けら 
れていない、または付属のカードな外が取り付けられている。 
■ M 寸属のワイヤレス LAN カードを取り付けてください。 

電波の状態が極端に悪い。（プロジ卫クターとコンピューター 
の距離が離れていたり、間にコンクリートの壁や欽の仕切り 
/ドアなどの障害物がある。） 

プロジェクターとコンピューターを近づけたり、障害物を避 
けて見通しをよくしてください。 

USB ワイヤレス LAN モジュールを使用してプロジェクター 
と接続しているとき USB ワイヤレス LAN モジュールをはず 
した。 

づ Windows どち起動して Projector Station for Air Shot Version 
2 を起動し接続を行ってください。 



USB ワイヤレス LAN モジュールをはずす場合は、プロジェクター 
と切断してから行ってください。 


シンプルモード時 

. プロジェクターもしくは、コンピューター （Projector Station 
for Air Shot Version 2) の設定がシンプルモードになっていな 

い。 

シンプルモードに設定してください。 

. コンピューターの[接続プロジェクター]が接続したいプロ 
ジェクターに設定されていない。 

コンピューターの[接続プロジ卫クター変更]で接続したい 
プロジェクターを追加もしくは選択してください。 
マニュアルモード時 

. プロジェクターもしくはコンピューターのワイヤレス、ネッ 
トワークが正しく設定されていない。 

4ネットワークの設定が接続先の機器と合っているか確認して 
ください。 


36 


その他 





症状 

原因と対処 

Projector Station for 

. プロジェクターの映像が消画（ミューテイング）されている。 

Air Shot Version 2 の 

リモコンの PIC MUTING キーを押してミューテイングを解 

メインウインドウで 

除してください。 

接続状態なのにプロ 

•入力に （ VPL - CX 86)、 または入力 B ( VPL - CX 76) になってい 

ジェクターに画像が 

ない。 

表示されない。 

4リモコンで A 取 SHOT キーを押すか、 INPUT ボタンで入力 C 
( VPL - CX 86)、 または入力 B ( VPL - CX 76) を選んでください。 

- 人力 C ( VPL - CX 86)、 または人力 B ( VPL - CX 76) 選択が 
[Memory Stick ] になっている。 

リモコンで AIR SHOT キーをホ甲してください。 

プロジェクターに表 

. アプリケーシヨンやスクリーンセーバーによっては正しく画 

示される画像がコン 

像を転送できない場合があります。 

ピューターの画像と 

- DirectX を使用したアプリケーション 

違っている。 

-動画を再生するアプリケーション 

- Microsoft Office のアシスタント 

- Microsoft IME ツールバー 

-マウスオーバーで表示されるッールチップ 
-コンピューターの[オプション設定]、[接続設定]で [ PC デ 
スクトップをプロジェクターの解像度に合わせる]のチェッ 
クをはずし、コンピューターの画面を XGA より高い解像度で 
表不している。 

4 XGA より高い解像度ではプロジ卫クターに表示される画像 

が劣化します。 

1台のコンピュー 

-シンプルモードになっている。 

ターから同時に複数 

4プロジェクター、コンピューターをマニュアルモードに設定 

台のプロジェクター 

し、ネットワーク、ワイヤレスの設定を行ってください。 

に接続できない。 

推奨動作環境のコンピューター、 os 、 ワイヤレス LAN デバイ 
スであっても、複数台のプロジ卫クターに接続できない場合が 
あります。 


その他 
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症状 

原因と対処 

プロジェクターの 

- Projector Station for Air Shot Version 2 のメインウインドウに 

Web ページにアクセ 

プロジ卫クターが表示されない。 

スできない。 

「メインウィンドウにプロジェクターが表示されない。」を参 
照してください。 

. ブラウザの設定が[プロキシサーバーを使用する]になって 

レ、 る。 

プロジェクターの IP アドレスを[プロキシサーバーを使用し 
ない]に設定してください。 

. 使用しているブラウザのバージョンが古い。 

Internet Explorer 5.0 な上のブラウザを使用してください。 

プロジェクターに表 

-コンピュータの[オプション設定]、[接続設定]、[高度な設 

示されるマウス形状 

定]で、[マウス形状を追従して表示する]にチ卫ックが付い 

がコンピューターと 

ていない。 

違っている。 

4 [マウス形状を追従して表示する]にチ卫ックをつけてくだ 

さレ、。 

プロジェクターに表示されるマウス形状は白黒表示となります。 

プロジェクターに接 

. コンピューターを管理者用アカウント m 外でログインして使 

続するとマウス動作 

用している 。 （Windows XP / 2000のみ） 

が遅くなる。 

アドミニストレータ権限な外で使用すると、マウスの動作が 

遅くなる場合があります。 

-コンピューターの[オプション設定]、[接続設定]、[高度な 
設定]で、[ビデオアクセラレーターを"なし"で画像を取り 
込む]にチェックがついていない。 

■>- [ビデオアクセラレーターを"なし"で画像を取りをむ] 

のチェックをつけてください。 

推奨動作環境のコンピューター、 OS 、 ワイヤレス LAN デバ 
イスであっても、マウスの動作が遅くなる場合があります。 


38 


その他 




画面表示メッセージについて 


PC : コンピューター上に表示されるメッセージ 
PJ : プロジェクター上に表示されるメッセージ 


メッセージ 

PC 

PJ 

原因と対処 

LAN モジュールを 

検索中です。 

〇 


-[オプション設定]で設定された LAN モジュールの 
優先順位に基づいて PC 内の使用できる LAN モ 
ジュールを検索している。 

4 このメッセージが表示され続ける場合は、[オプ 
ション設定]、[基本設定]で Air Shot Version 2 
で使用する LAN モジュールを確認し再設定して 
ください。 

IP アドレスが設定さ 
れるまで待機しま 

す。 

〇 


-使用する LAN モジュールに IP アドレスが設定され 
るまで待機している。 

このメッセージが表示され続ける場合は、使用す 
る LAN モジュールのワイヤレス、ネットワーク 

設定を確認してください。 IP アドレスが自動 
( DHCP ) に設定されていると IP アドレスの設定 
に数分かかる場合があります。 

接続可能なプロジェ 

クターが存在しませ 

〇 


-ファイアウォールによって Air Shot Versoin 2の通 

信がブロックされている。 

4 「故障かな？と思ったら」 （35 ページ）参照。 

. 接続しようとしているプロジェクターのシリアル 

No . と異なったシリアル No . のプロジェクターが選 
択されている。（シンプルモード時） 

プロジェクターのシリアル No . を確認し、[オプ 
ション設定][シンプルモード設定]で接続したい 

プロジェクターを変更してください。 

-接続しようとしているプロジェクターと PC のワイ 
ヤレスネットワーク設定が異なっている。（マニュ 
アルモード時） 

プロジェクターと PC のワイヤレスネットワーク設 

定を確認し再設定してください。 

-電波状態が極端に悪い。 

プロジェクターとコンピューターを近づけたり、 

障害物を避けて見通しをよくしてください。 


その他 
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メッセージ 

PC 

PJ 

原因と対処 

シンプルモード設定 

ができません。 

〇 


-シンプルモード設定が正常に終了しなかった。 

[クローズ]ボタンを押してメインウィンドウを閑 
じた後、メインウィンドウを開いて再度シンプル 
モード設定を行ってください。 

■> USB ワイヤレス LAN モジュールを抜き差しして、 

再度シンプルモード設定を行ってください。 

4 Windows を再起動した後、再度シンプルモード設 
定を行ってください。 

- USB ワイヤレス LAN モジュールの Windows IP ア 

ドレス設定が[自動 （ DHCP )] になっていない。 
(Windows 98 SE / Me シンプルモード入時のみ）） 

Windows の USB ワイヤレス LAN モジュール、 IP ア 

ドレス設定を[自動 ( DHCP )] に設定してくださ 

い。 

シンプルモード接続 

プロジェクターが登 

録されていません。 

〇 


-シンプルモードで接続するプロジェクターが登録さ 

れていない。 

[オプション設定]、[シンプルモード設定]で[追 
カロ]ボタンを押して、接続したいプロジェクター 
のシリアル No . を入力しプロジェクターを登録し 

てください。 

ネットワーク通信が 
できません。 

〇 


-使用している PC で正常なネットワーク通信が行え 

ない。 

Windows を再起動し 、 Air Shot Version 2を立ち上 

げてください。 

Air Shot Version 2で使用する LAN モジュールの設 

定を確認してください。 

プロジェクターと通 

信中にエラーが発生 

しました。 

〇 


-電波状態が極端に悪い。 

プロジェクターとコンピューターを近づけたり、 

障害物を避けて見通しをよくしてください。 

プロジェクターで設 

定されているパス 

ワードが一致しませ 

〇 


. プロジェクターに設定されているパスワードと PC 
に設定されているパスワードが違う。 

PC のパスワードを[オプション設定][プロファ 
イル設定]でプロジェクターと同じパスワードに 

設定してください。 
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メッセージ 

PC 

PJ 

原因と対処 

プロジェクターがビ 

ジー状態です。 

〇 


-接続*切断しようとしているプロジェクターがすで 
に接続-切断処理をおこなっている。 

4 プロジ卫クターの処理が終了してから再度接続- 
切断を行ってください。 

•接続•切断しようとしているプロジ卫クターの[設 
定画面]が開いている。 

4 [設定画面]を閉じてから再度接続•切断を行って 
ください。 

接続/切断しようと 
している PC がビ 

ジー状態です。 

〇 


-接続-切断しようとしている PC がすでに接続•切 
断処理を行っている。 

4 PC の処理が終了してから再度接続-切断を行って 
ください。 

-接続.切断しようとしている PC 力 S [オプション設 
定]を開いている。 

4 [オプション設定]を閉じてから再度接続•切断を 
行ってください。 

接続/切断要求が拒 
否されました。 

〇 


•接続•切断しようとしている PC の[オプション設 
定][接続設定][プロジ ■ X クターからの接続/切断 
要求時の動作]力 S [常に拒否]になっている。 

4 [オプション設定][接続設定][プロジ卫クターか 

らの接続/切断要求時の動作]を[確認ダイアロ 
グを表示]もしくは、[常に許可]に設定してくだ 

さレ、。 

プロジェクターはす 

でに接続されていま 

す。 

〇 


-接続-切断しようとしているプロジェクターがすで 
にほかの PC と接続している。 

まかの PC と切断してから再度接続を行ってくださ 

い。 

接続しようとしてい 
る PC はすでに5台 
接続されています。 

〇 


-接続しようとしている PC がすでに5台のプロジェ 
クターと接続している。 

接続しようとしている PC の接続台数を4台な下に 
してから再度接続を行ってください。 （1 台の PC 
で同時に接続できるプロジェクターは最大5台で 

す。） 

プロジェクターがス 

タンバイ状態です。 

〇 


. 接続しようとしているプロジェクターがスタンバイ 

になっている。 

4 プロジ卫クターの電源を入にしてから再度接続を 
行ってください。 


その他 
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メッセージ 

PC 

PJ 

原因と対処 

プロジェクターから 

応答がありません。 

〇 


-ファイアウォールにより Air Shot Version 2 の通信 

がブロックされている。 

お使いのファイアウォールの設定を変更し Air 

Shot Version 2 の通信がブロックされないように 
してください。 

-電波状態が極端に悪い。 

プロジェクターとコンピューターを近づけたり、 
障害物を避けて見通しをよくしてください。 

. プロジェクターの電源コードが抜けた。 

. プロジェクターのワイヤレスカードが抜けた。 

4プロジェクターの状態を確認してください。 

.USB ワイヤレス LAN モジュールを使用してプロ 
ジェクターと接続しているとき USB ワイヤレス 

LAN モジュールをはずした。 

Windows を再起動して Air Shot V ersion 2 を起動し 

接続を行ってください。 

PC デスクトップの 

解像度切換えができ 

ません。 

〇 


-プロジェクターの LCD パネル解像度と異なる画面 
解像度に設定された PC において、[オプション設 
定][接続設定] [PC のデスクトップをプロジェク 

ターの解像度に合わせる]にチェックされている状 

態で接続を行った時、 PC の画面解像度の切換えが 

正常に行われなかった。 

4このメッセージが接続を開始する度に表示される 
場合は、 [PC のデスクトップをプロジェクターの 
解像度に合わせる]のチ卫ックをはずしてお使い 
ください。 

ネットワークアドレ 

スが重複した LAN 
モジュールが存在し 

ています。 

〇 


• Air Shot で使用する LAN モジュールに割り当てら 
れている IP アドレスと同じサブネットマスクをも 
つ IP アドレスが別の LAN モジュールに割り当てら 

れています。 

Air Shot Version 2 で使用している LAN モジュール 

と PC に搭載されているほかの LAN モジュールに 

設定されている IP アドレス設定を確認し、ネット 
ワークアドレスが重複しないように設定を変更し 
てください。 
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メッセージ 

PC 

PJ 

原因と対処 

接続中に USB ヮイ 

ヤレス LAN モ 

ジュールがはずされ 

ました 

〇 


. プロジェクターと接続中に USB ワイヤレス LAN モ 

ジュールがはずされた。 

4接続中に USB ワイヤレス LAN モジュールを PC から 

はずしてしまうと、次回正常に接続ができなくな 
る可能性があります。 USB ワイヤレスモジュール 
をはずす場合は切断してから巧ってください。 

システムエラーが発 

生しました。 

Air Shot Version 2 

を終了します。 

〇 


-使用している PC のリソース不足などにより Air 

Shot Version 2が正常に動作できない。 

Windows を再起動し、 Air Shot Version 2を立ち上 

げてください。 

同一の IP アドレス 

が存在します。 

〇 

〇 

-設定した IP アドレスがすでに使用されています。 

4利用可能な IP アドレスを設定してください。 

ワイヤレス LAN 

カードが装着されて 

いません。 


〇 

-ワイヤレス LAN カードがプロジェクターのスロッ 

卜に正しく取り付けられていない。 

カードの向きが正しいか確認し、カードを奧まで 
しっかり差し込んでください。 

非ザ応のカードが装 
着されています。 


〇 

-付属のワイヤレス LAN カードを使用していない。 

•H 寸属のワイヤレス LAN カードを使用してください。 

ファイルアクセスで 

エラーが発生しまし 

た。 


〇 

. ファイルアクセス中に"メモリースティック"を抜 
いた。 

ファイルアクセス中には"メモリースティック"を 
抜かないでください。 

指定されたファイル 
の形式にはザ応して 

いません。 


〇 

-非が応の形式の証明書ファィルを指定した。 

4追加する証明書のファィル形式を確認してください。 

指定されたファイル 
はルート証明書では 
ありません。 


〇 

-指定されたファイルがルート証明書ではない。 

4ルート証明書のファイルを指定してください。 

指定されたファイル 

はクライアント証明 
書ではありません。 


〇 

-指定されたファイルがクライアント証明書ではない。 

4クライアント証明書のファイルを指定してください。 

指定されたファイル 
は秘密キーではあり 

ません。 


〇 

-指定されたファイルが秘密キーファイルではない。 

4秘密キーのファイルを指定してください。 

秘密キーを開くこと 

ができません。 


〇 

• 秘密キーのパスワードが間違っている。 

秘密キーのパスワードを確認してください。 


その他 
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用語集 

Air Shot Version 2 

コンピュ^一 う 一とプロジェクタ^一 をワ 
イヤレスで接続する機能です。 

DHCP 

ネットワークに接続する機器に自動的 
に IP アドレスを割り当てる機能です。 
個々の機器に固定の IP アドレスを割り 
当てるのではなく、 DHCP サーバが必 
要に応じて自動的に各機器に IP アドレ 
スを割り当てます。 

EAP (Extensible Authentication 
Protocol) 

IEEE 802 . lx の認証プロトコルとして採 
用されている方式です。認証方式には 
様々な種類がありますが、本機は 
PEAP ( MS-CHAP v 2) と EAP-TLS に 
対応しています。 

IEEE 802 .lx 認証 

認証 と 動的な暗号 キー の生成 およ び配 
送を行う方式です。圧 EE 802 . lx 認証に 
は EAP と呼ばれる認証プロ トコ ルと 
RADIUS サーバーと 呼ばれる外部 サー 
バーが 利用されます。 

IP アドレス 

TCP / IP を使ったネットワークで、 

ネットワークに接続している個々の機 
器を識別するために使用するアドレス 
です。 

LAN (Local Area Network) 

会社内や家庭内など、限られた範囲の 
中で使われるネットワークのことです。 


MAC アドレス 

ネットワークが応機器の製造時に、機 
器1台ごとに割り当てられる固有のア 
ドレスです。 

同じ MAC アドレスを持つ機器は2台 
存在せず、また、ユーザーが MAC ア 
ドレスを変更することもできません。 

Projector Station for Air Shot 
Version 2 

Air Shot Version 2 を使用するときに必 
要なアプリケーシヨンソフトウェアで 
す。お使いになるコンピューターにイ 
ンストールします。 

RADIUS ヴーパ '— (Remote 
Authentication Dial-In User 
Service Server; 

ネットワークに接続されたユーザーや 
機器にがし、ユーザー認証を提供する 
サーバーです。 WPA の認証サーバー 
を必要とする方式で接続する場合は、 
通常 RADIUS サーバー等の環境が必要 
になります。 

SSID (Service Set Identifier) 

無線 LAN で構成されるネットワーク 
で相手と接続するための識別データで 
す。 SSID が一致している機器どうしで 
無線通信ができます。 

TCP/IP 

ネッ ト ワークを構成するときに使われ 
る プロトコル （通信規約） のひとつで 
す。 

インターネットの標準プロトコルが 
TCP / IP であることから、 LAN などの 
プロトコルとしても多く採用されてい 
ます。 
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TKIP (Temporary Key Integrity 
Protocol) 

WEP の後継にあたる暗号化の規格で 
す。 TKIP では一定のデータ量または 
時間每に自動的に暗号化キーを生成し、 
暗号化を行います。動的に暗号化キー 
を変化させるため、暗号化キーの解読 
がより困難となり、セキュリティーが 
強化されます。 

WEP (Wired Equivalent Privacy) 

データを暗号化して通信するためのセ 
キュリティ方法です。 

接続するコンピューターと同じキーを 
登録するとデータの通信を行うことが 
できます。 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

無線 LAN 用のセキュリティ規格です。 
TKIP による強力な暗号化と 
IEEE 802 . lx による認証をサポートしま 
す。圧 EE 802 . lx は認証のためのサー 
バーを必要としますが、 WPA では認 
証サーバーを必要とする方式と、認証 
サーバーを利用しない方法があります。 

WPA-PSK 

WPA にて認証サーバーを利用しない 
方式です。 PSK と呼ばれる共有キーに 
よって無線 LAN 端末を認証します。 
接続するコンピューターと同じキーを 
登録するとデータの通信を行うことが 
できます。 


アドホック（ピアトゥピア）モード 

無線 LAN で構成されるネットワーク 
でアクセスポイントを使わずに通信す 
る方式です。 

クライアント証明書 

信頼できる証明書発行機関 （ 認証局）が 
ユーザー個人にがして発行した電子証 
明書です。 

ヴブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのアドレス 
を特定するためのビット列のことです。 

シンプルモード 

ネットワークやワイヤレスの設定が不 
要な簡単接続モードです。 

チヤンネル 

ほかの無線 LAN の干渉を避けるため、 
無線 LAN ネットワークごとに設定す 
ることができます。 

使用する国/地域によって使えない 
チヤンネルがあります。 

デフオルトゲートウェイ 

サブネットを超えて通信するための 
サーバー （ルータ）のことです。 

ルート証明書 

証明書発行機関 （ 認証局）の正当性を証 
明する電子証明書です。 


アクセスポイントモード 

無線 LAN で構成されるネットワーク 
でアクセスポイントを使って通信する 
方式です。 


その他 



製品ご相談窓□のご案内 

【プ□ジェクターの技術相談窓□】 


テクニカルインフォ メー シヨンセンター 

電言苦番号： 0己 86-2 己-6170 

(電話のおかけ間違いにご注意下さい） 

受付時間：月〜金曜日午前9時〜午後8時 
±曰、祝日午前9時〜午後己時 


製品の品質には万全を期しておりますが、万一本機のご使用中に、正常に動作 
しないなどの不具合が生じた場合は、上記の 『テクニカルインフォメーション 
センター』 までご連絡ください。修理に関する御案内をさせていただきます。 


http :// www . sony . co . jp / 


Sony Corporation 


ソニー株式会社干 108-0075 ま京都港区港南 1-7-1 



